品番 CF-S8/CF-N8/CF-F8/CF-VV8/CF-T8/CF-R8 シ U -ズ 

(Windows 7) 

* •山-'^ 

スクリーン七ーパーを設定ずるとを 

i 占*; ^^^ 1^■•二-立' 

このたびは、ノ（ナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとラございまず。 

スク U —ンセーバーを設定ずる場合は、次の手順で Windows 標準のスク U —ンセーバーを還択してく 
ださい。 

ただし、 [3 D テキスト]および[ブランク]には設定しないでください。 

①デスクトップの何もないところをちク U ックし、[個人設定]をク U ックしまず。 

③[スク U - ンセーバー]をク U ックしまず。 

③[スク U - ンセーバー]の項目で [3 D テキスト]および[ブランク]じ(外を選び、 [0 K ] をク U ックし 
ます。 


[3 D テキスト]または[ブランク]に設定ずると 、 Windows 7の問題によりスク U —ンセーバーび動作 
しているときにス U —プ状態または休止状態への移行処理び正しく行われない場合びありまず。電源 
スイッチやキーを操作してちス U —プ状態または休止状態から復帰ずることびでさません。 

この場合、電源スイッチを4秒じ(上スライドし続け （ CF - R 8 シ U - ズの場合は巧し続け）、強制的に電 
源を切る必要びあり、保をしていないデータは消去されまず。 
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